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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 

30 Δεκεμβρίου 2003 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 


Αριθ.8130 

Καθορισμός ανωτάτων τιμών προμήθειας χωρίς διαγωνι¬ 
σμό Φίλτρων Αιμοκάθαρσης Τεχνητού Νεφρού μετά 
των απαραίτητων αρτηριοφλεβικών γραμμών. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α'), όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 27του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) και αντικατα- 
στάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 
38/Α'). 

2. Το άρθρο 7 του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες νοσοκο¬ 
μείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε με την 5746 από¬ 
φαση (ΦΕΚ1073/1-8-2003). 

3. Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α /1 -2-96) Συγχώνευση Υπουρ¬ 
γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο¬ 
γίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 

4. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 81/2002 (Α’ 57) Συγχώνευ¬ 
ση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 

5. Την 21386/16.7.2003 (ΦΕΚ 985/Β716.7.2003) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυ¬ 
ξης «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων εις τους Υφυπουρ¬ 
γούς Ανάπτυξης». 

6. Την 1065956/863/Α0006 (ΦΕΚ 985/Β716.7.2003) κοι¬ 
νή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο¬ 


νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 

7. Το από 22.12.2003 Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής 
που συστάθηκε με την Π1/6546/9-12-2003 Απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ. Κουλούρη περί σύστασης ει¬ 
δικής επιτροπής για τον «Καθορισμό ανωτάτων τιμών των 
φίλτρων αιμοκάθαρσης τεχνητού νεφρού». 

8. Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογι¬ 
σμού, αποφασίζουμε: 

Καθορίζεται ανώτατη τιμή προμήθειας του είδους «Φίλ¬ 
τρα Αιμοκάθαρσης Τεχνητού Νεφρού μετά των απαραί¬ 
τητων αρτηριοφλεβικών γραμμών», χωρίς διαγωνισμό, 
υλικών που δεν είναι συγκρίσιμα, καθώς και υλικών των 
οποίων ο χαρακτηρισμός ως πλέον κατάλληλων προς 
χρήση εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του συγκεκρι¬ 
μένου ασθενούς. Οι τιμές αναφέρονται στους Πίνακες Α' 
και Β', (Πίνακας Α - φύλλα 34 και Πίνακας Β - φύλλα 6), οι 
οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης. 

Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τον αναλο- 
γούντα Φ.Π.Α. 

Η απόφαση αυτή έχει ισχύ για τρία (3) έτη, ήτοι από 
1.1.2004 έως και 31.12.2006. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2003 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΝΙΚΟΣΦΑΡΜΑΚΗΣ 


ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 


ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Δ. ΡΕΠΠΑΣ 


ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ 


ΠΙΝΑΚΑΣ Α' 


(ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ) 


Α/Α 

Ονομασία Φίλτρου 

Μεμβράνη 

Ποσοστό ασθενών / 
συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμή (Ευρώ) 

1 

ρι,χ-ιοαννδ 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

40 

1.00 

62 

2 

ρι,γ-ιοαννδ 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

40 

1.00 

62 

3 

ΡΙ.Χ-12 Οννδ 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

40 

1.20 

62 

4 

ΡΙ.Υ-12 Οννδ 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

40 

1.20 

62 

5 

ΡΙ.Χ-15 Οννδ 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

40 

1.50 

66.5 

6 

ΡΙ.Υ-15 Οννδ 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

40 

1.50 

66.5 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Α/Α 

Ονομασία Φίλτρου 

Μεμβράνη 

Ποσοστό ασθενών / 
συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμή (Ευρώ) 

7 

ρι.χ -18 αννδ 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

40 

1.80 

66.5 

8 

ρι_υ- 1 8 οννδ 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

40 

1.80 

66.5 

9 

ΡΙ.Χ-21 οννδ 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

40 

2.10 

66.5 

10 

ΡΙ.Υ-21 οννδ 

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

40 

2.10 

66.5 

11 

Β1.Ρ-10Ο 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠ. 

60 

1.00 

42 

12 

ΒίΡ-120 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠ 

60 

1.15 

42 

13 

ΒΙ_Ρ-140 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠ 

60 

1.36 

42 

14 

ΒΙ.Ρ-180 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠ 

60 

1.72 

42 

15 

ΝΜ-120 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.20 

51 

16 

υι_ρ-ΐ3 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.30 

51 

17 

ΝΜ-140 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.40 

51 

18 

υι_ρ-ΐ6 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.60 

51 

19 

ΝΜ-170 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.70 

51 

20 

υι_ρ-ΐ8 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.80 

51 

21 

ΟΒΥδΤΑΙ_-2800δΤ 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.04 

62 

22 

ΝΕΡΗΒΑΙ. δΤ-200 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.05 

62 

23 

ΟΒΥδΤΑΙ_-3400δΤ 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.25 

62 

24 

ΝΕΡΗΒΑΙ. δΤ-300 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.30 

62 

25 

ΑΒΥΙΑΝΕ-Η4 

ΠΟΛΥΑΡΥΛΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.35 

62 

26 

ΟΒΥδΤΑΙ_-4000δΤ 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.53 

66.5 

27 

ΑΒΥΙΑΝΕ-Η6 

ΠΟΛΥΑΡΥΛΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.57 

66.5 

28 

ΝΕΡΗΒΑΙ. δΤ-400 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.65 

66.5 

29 

ΑΒΥΕΑΝΕ-Η9 

ΠΟΛΥΑΡΥΛΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

2.01 

66.5 

30 

ΝΕΡΗΒΑΙ. δΤ-500 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

2.15 

66.5 

31 

ΗΟ-400 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.90 

42 

32 

ΗΟ-500 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.10 

42 

33 

ΗΟ-600 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.60 

42 

34 

ΗΟ-700 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.00 

42 

35 

ϋΙΑΟΕΡΑΙ. 12 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.20 

47 

36 

ϋΙΑΟΕΡΑΙ. 14 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.40 

47 

37 

ϋΙΑΟΕΡΑί. 16 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.60 

47 

38 

ϋΙΑΟΕΡΑί. 20 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.00 

47 

39 

ΑΒΥ1.ΑΝΕ-Μ4 

ΠΟΛΥΑΡΥΛΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.35 

51 

40 

ΑΒΥΕΑΝΕ-Μ6 

ΠΟΛΥΑΡΥΛΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.62 

51 

41 

ΑΒΥΕΑΝΕ-Μ9 

ΠΟΛΥΑΡΥΛΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

2.01 

51 

42 

ΒΙ.δ-803 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

0.30 

62 

43 

ΒΙ.δ-805 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

0.50 

62 

44 

ΒΙ.δ-807 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

0.70 

62 

45 

ΒΙ.δ-809 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

0.90 

62 

46 

Β 1.5-8120 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.20 

62 

47 

Β 1.5-81250 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.20 

62 

48 

ΒΕ5-7140 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.40 

62 

49 

ΒΙ_δ-714δϋ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.40 

62 

50 

Β 1.5-8140 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.40 

62 

51 

Β 1.5-81450 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.40 

62 

52 

ΒΙ.5-8160 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.60 

66.5 

53 

Β 1.5-81650 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.60 

66.5 

54 

ΒΙ.5-7170 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.70 

66.5 

55 

ΒΙ_δ-717δϋ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.70 

66.5 

56 

ΒΙ.5-8190 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.90 

66.5 

57 

Β 1.5-81950 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.90 

66.5 

58 

ΝΤ-1175 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.08 

35 

59 

ΝΤ-1375 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.35 

35 

60 

ΝΤ-1675 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.64 

35 

61 

ΝΤ-1975 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.95 

35 

62 

ΝΤ-1208Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.15 

42 

63 

ΝΤ-1208ΗΟ 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.15 

42 

64 

ΝΤ-1265Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.20 

42 

65 

ΝΤ-1265ΗΟ 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.20 

42 

66 

ΝΤ-1408Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.36 

42 

67 

ΝΤ-1408ΗΟ 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.36 

42 

68 

ΝΤ-1665Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.60 

42 

69 

ΝΤ-1665ΗΟ 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.60 

42 
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Α/Α 

Ονομασία Φίλτρου 

Μεμβράνη 

Ποσοστό ασθενών / 
συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμή (Ευρώ) 

70 

ΝΤ-1808Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.72 

42 

71 

ΝΤ-1808ΗΟ 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.72 

42 

72 

ΝΟ-0985 

3ΜΟ 

60 

0.90 

47 

73 

ΝΟ-1285 

5ΜΟ 

60 

1.15 

47 

74 

Ν0-12850 

3ΜΟ 

60 

1.15 

47 

75 

Ν0-128550 

3ΜΟ 

60 

1.15 

47 

76 

ΝΟ-148550 

3ΜΟ 

60 

1.40 

47 

77 

ΝΟ-1485 

3ΜΟ 

60 

1.45 

47 

78 

ΝΟ-14850 

3ΜΟ 

60 

1.45 

47 

79 

ΝΟ-1785 

3ΜΟ 

60 

1.70 

47 

80 

ΝΟ-17850 

3ΜΟ 

60 

1.70 

47 

81 

ΝΟ-178550 

3ΜΟ 

60 

1.70 

47 

82 

ΝΟ-2085 

3ΜΟ 

60 

1.95 

47 

83 

ΝΟ-20850 

3ΜΟ 

60 

1.95 

47 

84 

Ν0-2085δϋ 

3ΜΟ 

60 

1.95 

47 

85 

ΒΙ.5-5120 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.27 

51 

86 

Β 1.5-51250 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.27 

51 

87 

ΒΙ.5-5140 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.41 

51 

88 

ΒΙ.5-51450 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.41 

51 

89 

ΒΙ.5-5170 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.68 

51 

90 

ΒΙ.5-51750 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.68 

51 

91 

ΡΕ5-110ϋΗ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.10 

62 

92 

δΙΙΒΕΡΕΙΙΧ-ΙΙΟΡΗ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

1.10 

62 

93 

ΡΕ5-150ΟΗ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.50 

66.5 

94 

δΙΙΒΕΡΙΛΙΧ-ΙδΟΡΗ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

1.50 

66.5 

95 

ΡΕ5-190ΟΗ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.90 

66.5 

96 

5υΒΕΡΙ.υΧ-190ΡΗ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

1.90 

66.5 

97 

5υΒΕΡΙ.υΧ-210ΡΗ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

2.10 

66.5 

98 

ΡΒ-50Η 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.50 

47 

99 

ΡΒ-50Τ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.50 

47 

100 

ΡΒ-50υ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.50 

47 

101 

δΙΙΒΕΡΕΙΙΧ-δΟΕ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.50 

47 

102 

5υΒΕΡΙ.υΧ-50Ο 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.50 

47 

103 

5υΒΕΡΐ.υχ-5οι. 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.50 

47 

104 

ΡΒ-70Η 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.70 

47 

105 

ΡΒ-70Τ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.70 

47 

106 

ΡΒ-70υ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.70 

47 

107 

5υΒΕΡΙ.υΧ-70Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.70 

47 

108 

5υΒΕΡΙ.υΧ-70Ο 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.70 

47 

109 

5υΒΕΡΙ_υΧ-70Ι_ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.70 

47 

110 

ΡΒ-90Η 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.90 

47 

111 

ΡΒ-90Τ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.90 

47 

112 

ΡΒ-90υ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.90 

47 

113 

δΙΙΒΕΡΕΙΙΧ-ΘΟΕ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.90 

47 

114 

5υΒΕΡΙ.υΧ-90Ο 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.90 

47 

115 

5υΒΕΡΙ.υΧ-90Ι. 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.90 

47 

116 

ΡΒ-110Η 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.10 

47 

117 

ΡΒ-110Τ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.10 

47 

118 

ΡΒ-ιιου 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.10 

47 

119 

5υΒΕΡΙ.υΧ-110Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.10 

47 

120 

5υΒΕΡΐ.υχ-ιιοο 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.10 

47 

121 

5υΒΕΡΐ.υχ-ιιοι. 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.10 

47 

122 

ΡΒ-130Η 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.30 

47 

123 

ΡΒ-130Τ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.30 

47 

124 

ΡΒ-130υ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.30 

47 

125 

5υΒΕΡΙ.υΧ-130Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.30 

47 

126 

51ΙΒΕΡΙ.υΧ-130Ο 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.30 

47 

127 

5υΒΕΡΐ.υχ-ΐ30ΐ. 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.30 

47 

128 

ΡΒ-150Η 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.50 

47 

129 

ΡΒ-150Τ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.50 

47 

130 

ΡΒ-150υ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.50 

47 

131 

51ΙΒΕΡΙ-υΧ-150Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.50 

47 

132 

5υΒΕΡΙ.υΧ-1500 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.50 

47 
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133 

5υΒΕΡΙ.υΧ-150Ι. 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.50 

47 

134 

ΡΒ-170Η 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.70 

47 

135 

ΡΒ-170Τ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.70 

47 

136 

ΡΒ-170υ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.70 

47 

137 

5υΒΕΡΙ_ΙΙΧ-170Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.70 

47 

138 

δυΒΕΡΐ.υχ-1700 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.70 

47 

139 

5υΒΕΡΙ_υΧ-170Ι- 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.70 

47 

140 

ΡΒ-190Η 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.90 

47 

141 

ΡΒ-190Τ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.90 

47 

142 

ΡΒ-190υ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.90 

47 

143 

5υΒΕΡΙ_υΧ-190Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.90 

47 

144 

δυΒΕΡΐ.υχ-19001 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.90 

47 

145 

δυΒΕΡίΙΙΧ-1901- 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.90 

47 

146 

ΡΒ-210Η 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.10 

47 

147 

ΡΒ-210Τ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.10 

47 

148 

ΡΒ-210υ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.10 

47 

149 

δυΒΕΡΙ_υΧ-210Ε 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.10 

47 

150 

δυΒΕΡΐ.υχ-2ΐοο 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.10 

47 

151 

δυΒΕΡίΙΙΧ-2101- 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.10 

47 

152 

ΒυΒΥ130δ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.30 

62 

153 

ΒυΒΥΙΘΟδ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.60 

66.5 

154 

ΒυΒΥ180δ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

66.5 

155 

ΟΡΑ1. 1105 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.10 

42 

156 

ΟΡΑΕ 130δ 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.30 

42 

157 

ΟΡΑΕ 160δ 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.60 

42 

158 

ΟΡΑΕ 180δ 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.80 

42 

159 

ΟΡΑΕ 200δ 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.00 

42 

160 

ΟΡΑΕ 220δ 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.20 

42 

161 

ΤΟΡΑΖ ΙΟΟδ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.00 

51 

162 

ΤΟΡΑΖ 130δ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.30 

51 

163 

ΤΟΡΑΖ 160δ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.60 

51 

164 

ΤΟΡΑΖ 180δ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.80 

51 

165 

ΕνΕΝ 110Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.10 

42 

166 

ΕνΕΝ 130Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.30 

42 

167 

ΕνΕΝ 150Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.50 

42 

168 

ΕνΕΝ 180Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.80 

42 

169 

ΕνΕΝ 200Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.00 

42 

170 

ϋΙΑϋΕΜΑ 110ΗΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.10 

47 

171 

ϋΙΑϋΕΜΑ 110ΜΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.10 

47 

172 

δΥΝΤΕΧ 110/δ+ 

5Μ0 

60 

1.10 

47 

173 

ϋΙΑϋΕΜΑ 130ΗΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.30 

47 

174 

ϋΙΑϋΕΜΑ 130ΜΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.30 

47 

175 

δΥΝΤΕΧ 130/5+ 

5Μ0 

60 

1.30 

47 

176 

ϋΙΑϋΕΜΑ 150ΗΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.50 

47 

177 

ϋΙΑϋΕΜΑ 150ΜΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.50 

47 

178 

δΥΝΤΕΧ 150/5+ 

5Μ0 

60 

1.50 

47 

179 

ϋΙΑΟΕΜΑ 170ΗΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.70 

47 

180 

ϋΙΑΡΕΜΑ 170ΜΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.70 

47 

181 

δΥΝΤΕΧ 170/δ + 

5Μ0 

60 

1.70 

47 

182 

ϋΙΑΟΕΜΑ 190ΗΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.90 

47 

183 

ϋΙΑϋΕΜΑ 190ΜΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.90 

47 

184 

δΥΝΤΕΧ 190/5+ 

5Μ0 

60 

1.90 

47 

185 

ϋΙΑϋΕΜΑ 210ΗΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.10 

47 

186 

ϋΙΑϋΕΜΑ 210ΜΡ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.10 

47 

187 

δΥΝΤΕΧ 210/δ + 

5Μ0 

60 

2.10 

47 

188 

ΟΤ-110Ο 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

1.10 

62 

189 

ΤΒΙΟΕΑ-1100 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

1.10 

62 

190 

δΥΝΤΒΑ 120 

ϋΙΑΡΕδ 

40 

1.20 

62 

191 

δΥΝΤΒΑ 160 

ΘΙΑΡΕ3 

40 

1.60 

66.5 

192 

ϋΙΟΕΑ-900 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

0.90 

47 

193 

ϋΙΟΕΑ-1100 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.10 

47 

194 

ΡδΝ-120 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 

60 

1.20 

47 

195 

ϋΙΟΕΑ-1300 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.30 

47 
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196 

Ρ5Ν-140 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 

60 

1.40 

47 

197 

ϋΙΟΕΑ-1500 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.50 

47 

198 

ΤΡΙΟΕΑ-150Ο 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.50 

47 

199 

ϋΙΟΕΑ-1700 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.70 

47 

200 

Ρ5Ν-170 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 

60 

1.70 

47 

201 

ΟΤ-190Ο 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.90 

47 

202 

ΤΡΙΟΕΑ-190Ο 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.90 

47 

203 

ϋΙΟΕΑ-2100 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.10 

47 

204 

Ρ5Ν-210 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 

60 

2.10 

47 

205 

ΤΡΙΟΕΑ-210Ο 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.10 

47 

206 

ΙϋΕΜδΑ-ΙΟΟΟΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.00 

62 

207 

ΙϋΕΜδΑ-ΙΟΟΜΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.00 

62 

208 

ΙΟΕΜ5Α-1200ΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.20 

62 

209 

ΙΟΕΜ5Α-120ΜΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.20 

62 

210 

ΙΟΕΜ5Α-1400ΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.40 

62 

211 

ΙΟΕΜ5Α-140ΜΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.40 

62 

212 

ΙΟΕΜ5Α-1600ΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.60 

66.5 

213 

ΙϋΕΜδΑ-160ΜΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.60 

66.5 

214 

ΙϋΕΜδΑ-ΙδΟΟΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

66.5 

215 

ΙϋΕΜδΑ-ΙδΟΜΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

66.5 

216 

ΙϋΕΜ5Α-2000ΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

2.00 

66.5 

217 

ΙΟΕΜ5Α-200ΜΗΡ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

2.00 

66.5 

218 

15Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.90 

42 

219 

23Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.10 

42 

220 

25Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.30 

42 

221 

28Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.50 

42 

222 

30Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.80 

42 

223 

32Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.00 

42 

224 

ΙϋΕΜδΑ-ΙΟΟ 

Βίοριυχ 

60 

1.00 

47 

225 

ΙϋΕΜδΑ-120 

Βίοριυχ 

60 

1.20 

47 

226 

ΙϋΕΜδΑ-140 

Βίοριυχ 

60 

1.40 

47 

227 

ΙϋΕΜδΑ-160 

Βίοριυχ 

60 

1.60 

47 

228 

ΙϋΕΜδΑ-180 

Βίοριυχ 

60 

1.80 

47 

229 

ΙϋΕΜδΑ-ΡΙΟΟ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.00 

51 

230 

ΙϋΕΜδΑ-Ρ120 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.20 

51 

231 

ΙϋΕΜδΑ-Ρ140 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.40 

51 

232 

ΙϋΕΜδΑ-ΡΙΘΟ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.60 

51 

233 

ΙϋΕΜδΑ-ΡΙδΟ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.80 

51 

234 

ΙϋΕΜδΑ-Ρ200 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

2.00 

51 

235 

1080-Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.00 

42 

236 

1280-Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.20 

42 

237 

1480-Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.40 

42 

238 

1680-Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.60 

42 

239 

ΡΕδ ΙΟ 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.00 

62 

240 

ΡΜΡ ΙΟ 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

1.00 

62 

241 

ΡΕδ 12 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.20 

62 

242 

ΡΜΡ 12 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

1.20 

62 

243 

ΡΕδ 14 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.40 

62 

244 

ΡΜΡ 14 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

1.40 

62 

245 

ΡΕδ 16 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.60 

66.5 

246 

ΡΜΡ 16 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

1.60 

66.5 

247 

ΡΕδ 18 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.80 

66.5 

248 

ΡΜΡ 18 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

1.80 

66.5 

249 

ΡΕδ 20 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

2.00 

66.5 

250 

ΡΜΡ 20 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

2.00 

66.5 

251 

ΗΜ 08 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.80 

42 

252 

ΗΜ 09 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.90 

42 

253 

ΗΜ 10 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.95 

42 

254 

ΗΜ 11 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.10 

42 

255 

ΗΜ 13 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.30 

42 

256 

ΗΜ 15 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.50 

42 

257 

ΗΜ 18 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.80 

42 

258 

ΗΜ 20 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.00 

42 
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Α/Α 
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Μεμβράνη Ποσοστό ασθενών / 

συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμή (Ευρώ) 

259 

ΗΜ 23 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.30 

42 

260 

ΗΜ 26 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.60 

42 

261 

50 10 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (3ΜΟ 

60 

1.00 

47 

262 

50 12 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (3ΜΘ 

60 

1.20 

47 

263 

50 14 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (3ΜΘ 

60 

1.40 

47 

264 

50 16 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (3ΜΘ 

60 

1.60 

47 

265 

50 18 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (3ΜΘ 

60 

1.80 

47 

266 

50 20 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (3ΜΘ 

60 

2.00 

47 

267 

ΡΙ_Ρ 10 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

1.00 

51 

268 

ΡΙ_Ρ 12 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

1.20 

51 

269 

ΡΙ_Ρ 14 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

1.40 

51 

270 

ΡΙ_Ρ 16 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

1.60 

51 

271 

ΡΙ_Ρ 18 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

1.80 

51 

272 

ΡΙ_Ρ 20 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

2.00 

51 

273 

ΟΒΥ5ΤΑΙ.-28005Τ 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.04 

62 

274 

ΝΕΡΗΒΑί. 5Τ-200 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.05 

62 

275 

ΟΒΥ5ΤΑΙ.-34005Τ 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.25 

62 

276 

ΝΕΡΗΒΑί. 5Τ-300 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.30 

62 

277 

ΑΒΥΙ.ΑΝΕ-Η4 

ΠΟΛΥΑΡΥΛΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.35 

62 

278 

ΟΡΥ5ΤΑΙ.-40005Τ 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.53 

66.5 

279 

ΑΒΥΙ.ΑΝΕ-Η6 

ΠΟΛΥΑΡΥΛΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.57 

66.5 

280 

ΝΕΡΗΡΑί. 5Τ-400 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.65 

66.5 

281 

ΑΒΥΙ.ΑΝΕ-Η9 

ΠΟΛΥΑΡΥΛΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

2.01 

66.5 

282 

ΝΕΡΗΡΑί. 5Τ-500 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

2.15 

66.5 

283 

ΗΘ-400 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.90 

42 

284 

ΗΘ-500 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.10 

42 

285 

ΗΘ-600 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.60 

42 

286 

ΗΘ-700 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.00 

42 

287 

ϋΙΑΟΕΡΑΙ. 12 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.20 

47 

288 

ϋΙΑΟΕΡΑΙ. 14 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.40 

47 

289 

ϋΙΑΟΕΡΑί. 16 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

1.60 

47 

290 

ϋΙΑΟΕΡΑί. 20 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΟΞΕΙΚΗ 

60 

2.00 

47 

291 

ΑΡΥΕΑΝΕ-Μ4 

ΠΟΛΥΑΡΥΛΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.35 

51 

292 

ΑΒΥΕΑΝΕ-Μ6 

ΠΟΛΥΑΡΥΛΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.62 

51 

293 

ΑΒΥΕΑΝΕ-Μ9 

ΠΟΛΥΑΡΥΛΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

2.01 

51 

294 

ΜΡ 1040 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

1.00 

62 

295 

ΡΕ 1040 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.00 

62 

296 

ΜΡ 1240 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

1.20 

62 

297 

ΡΕ 1240 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.20 

62 

298 

ΜΡ 1440 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

1.40 

62 

299 

ΡΕ 1440 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.40 

62 

300 

ΜΡ 1640 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

1.60 

66.5 

301 

ΡΕ 1640 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.60 

66.5 

302 

ΜΡ 1840 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

1.80 

66.5 

303 

ΡΕ 1840 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.80 

66.5 

304 

Μ Ρ 2040 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

40 

2.00 

66.5 

305 

ΡΕ 2040 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

2.00 

66.5 

306 

Η Ρ 0808 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.80 

42 

307 

Η Ρ 0908 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.90 

42 

308 

ΗΡ 1008 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.95 

42 

309 

ΗΡ 1108 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.10 

42 

310 

ΗΡ 1308 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.30 

42 

311 

ΗΡ 2308 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.40 

42 

312 

ΗΡ 1508 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.50 

42 

313 

ΗΡ 1808 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.80 

42 

314 

Η Ρ 2008 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.00 

42 

315 

Η Ρ 2608 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.60 

42 

316 

ΜΟ 1018 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (3ΜΟ 

60 

1.00 

47 

317 

ΜΟ 1218 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (3ΜΟ 

60 

1.20 

47 

318 

ΜΟ 1418 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (3ΜΟ 

60 

1.40 

47 

319 

ΜΟ 1618 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (3ΜΟ 

60 

1.60 

47 

320 

ΜΟ 1818 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (3ΜΟ 

60 

1.80 

47 

321 

ΜΟ 2018 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ (3ΜΟ 

60 

2.00 

47 
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Α/Α 

Ονομασία Φίλτρου 

Μεμβράνη 

Ποσοστό ασθενών / 
συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμή (Ευρώ) 

322 

Ι.Ρ 1040 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

1.00 

51 

323 

ίΡ 1240 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

1.20 

51 

324 

ίΡ 1440 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

1.40 

51 

325 

Ι.Ρ1640 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

1.60 

51 

326 

Ι.Ρ1840 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

1.80 

51 

327 

ίΡ 2040 

ΠΟΛΥΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΡ 

60 

2.00 

51 

328 

ΗΕΜΟΡΙΙ-ΤΕΒ-65 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜ ΜΕΤΡΙΚΗ 

40 

0.60 

62 

329 

ΡΟΙΎΡίυΧ-65 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜ ΜΕΤΡΙΚΗ 

40 

0.60 

62 

330 

ΡΟΙ_ΥΡΙ.υΧ-140Η 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜ ΜΕΤΡΙΚΗ 

40 

1.40 

62 

331 

ΡΟΙΎΡίυΧ-145 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜ ΜΕΤΡΙΚΗ 

40 

1.40 

62 

332 

ΡΟΙ_ΥΡΙ.υΧ-170Η 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜ ΜΕΤΡΙΚΗ 

40 

1.70 

66.5 

333 

ΡΟΙΎΡΙ.υΧ-175 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜ ΜΕΤΡΙΚΗ 

40 

1.70 

66.5 

334 

ΡΟΙ_ΥΡΙ.υΧ-210Η 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜ ΜΕΤΡΙΚΗ 

40 

2.10 

66.5 

335 

ΡΟΙΎΡίυΧ-215 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜ ΜΕΤΡΙΚΗ 

40 

2.10 

66.5 

336 

ΡΟΙΎΡΙ.υΧ-245 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜ ΜΕΤΡΙΚΗ 

40 

2.40 

66.5 

337 

ιοο Ηα 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.22 

42 

338 

ΑΙΛΛ/Αυ.ΟΡδ-Ρ1.υ8-11 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.10 

42 

339 

Αΐ_ννΑυ.αΡ5-ρΐ-υ3-ΐ2 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.30 

42 

340 

ΑϋΛ/Αϋ-ΟΙΡδ-ΡΙ-υδ-ΙΘ 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.70 

42 

341 

ΑΙ_ννΑ1_Ι_ ΘΡδ-ΡΙ.υδ-20 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.80 

42 

342 

ρθί.γρι.υχ-141. 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜ ΜΕΤΡΙΚΗ 

60 

1.40 

51 

343 

ροί.γρι.υχ-61. 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜ ΜΕΤΡΙΚΗ 

60 

1.40 

51 

344 

ροι.γρι.υχ-171. 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜ ΜΕΤΡΙΚΗ 

60 

1.70 

51 

345 

ροί.γρι.υχ-81. 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜ ΜΕΤΡΙΚΗ 

60 

1.70 

51 

346 

ρθί.γρι.υχ-101- 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜ ΜΕΤΡΙΚΗ 

60 

2.10 

51 

347 

ρθί.γρι.υχ-211. 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜ ΜΕΤΡΙΚΗ 

60 

2.10 

51 

348 

ΡΧ-40 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

0.60 

62 

349 

Ρ40 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

0.70 

62 

350 

Ρ403 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

0.70 

62 

351 

Ρ50 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.00 

62 

352 

Ρ503 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.00 

62 

353 

ΡΧ-50 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.00 

62 

354 

Ρ60 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.30 

62 

355 

Ρ603 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.30 

62 

356 

ΗΡ-60Ι-δ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.30 

62 

357 

ΡΧ-60 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.40 

62 

358 

Ρ703 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.60 

66.5 

359 

ΡΧ-80 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

66.5 

360 

ΗΡ-80 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

66.5 

361 

ΗΡ-801.3 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

66.5 

362 

ΗΡ-803 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

66.5 

363 

ΡΧ-100 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

2.20 

66.5 

364 

ΗϋΡ-1005 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

2.40 

66.5 

365 

Ρ4 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

0.70 

51 

366 

Ρ4-ΗΡ5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

0.70 

51 

367 

Ρ5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.00 

51 

368 

Ρ5-ΗΡ5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.00 

51 

369 

Ρ6 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.30 

51 

370 

Ρ6-ΗΡ5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.30 

51 

371 

ΡΧ-60Μ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.40 

51 

372 

ΡΧ8 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.40 

51 

373 

Ρ7 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.60 

51 

374 

Ρ7-ΗΡ5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.60 

51 

375 

Ρ8 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.80 

51 

376 

Ρ8-ΗΡ5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.80 

51 

377 

ΡΧ-80Μ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.80 

51 

378 

ΡΧ10 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.80 

51 

379 

Ρ10-ΗΡ3 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

2.40 

51 

380 

ΗΡΜ ΙΟΟδ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΗΡ 

40 

1.00 

62 

381 

ΗΡΗ 1303 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΗΡ 

40 

1.30 

62 

382 

ΗΡΜ 1305 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΗΡ 

40 

1.30 

62 

383 

ΗΡΗ 1605 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΗΡ 

40 

1.60 

66.5 

384 

ΗΡΗ 1805 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΗΡ 

40 

1.80 

66.5 
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Ποσοστό ασθενών / 
συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμή (Ευρώ) 

385 

Ηί-ΙΟΟΗ 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.00 

42 

386 

ΗΙ.-120Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.20 

42 

387 

ΗΙ.-130Η5 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.30 

42 

388 

ΗΙ.-160Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.60 

42 

389 

ΗΙ.-180Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.80 

42 

390 

ΗΙ.-200Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.00 

42 

391 

Η Ρ-1005 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΗΡ 

60 

1.00 

51 

392 

Η Ρ-1305 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΗΡ 

60 

1.30 

51 

393 

Η Ρ-1605 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΗΡ 

60 

1.60 

51 

394 

Η Ρ-1805 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΟΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΗΡ 

60 

1.80 

51 

395 

01*00811. 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΒΑΥΟΝ 

60 

0.80 

35 

396 

01_*01011_ 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΒΑΥΟΝ 

60 

1.00 

35 

397 

Ο1_*Ο10ΝΙ_ 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΒΑΥΟΝ 

60 

1.00 

35 

398 

ΟΙ_*0121Ι_ 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΒΑΥΟΝ 

60 

1.20 

35 

399 

01_*012ΝΙ_ 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΒΑΥΟΝ 

60 

1.20 

35 

400 

ΟΙ_*0151Ι_ 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΒΑΥΟΝ 

60 

1.50 

35 

401 

ϋΙ_*015ΝΙ_ 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΒΑΥΟΝ 

60 

1.50 

35 

402 

ΟΙ_*Τ1501_Μ 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΒΑΥΟΝ 

60 

1.50 

35 

403 

ΟΙ_*Τ175Ι_Μ 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΒΑΥΟΝ 

60 

1.75 

35 

404 

ΟΙ_*Τ220Ι_Μ 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΒΑΥΟΝ 

60 

2.20 

35 

405 

01_*Ε12ΝΙ_ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 

60 

1.20 

47 

406 

ΟΙ_*ΕΕ12ΝΙ_ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 

60 

1.20 

47 

407 

ΟΙ_*Ε15ΝΙ_ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 

60 

1.50 

47 

408 

01_*ΕΕ15Ν1_ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 

60 

1.50 

47 

409 

ΟΙ_*Ε18ΝΙ_ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 

60 

1.80 

47 

410 

01_*ΕΕ18ΝΙ_ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 

60 

1.80 

47 

411 

ΟΙ_*Ε20ΝΙ_ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 

60 

2.00 

47 

412 

ΟΙ_*ΕΕ20ΝΙ_ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 

60 

2.00 

47 

413 

ΜΡ-40 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.00 

62 

414 

ΜΡ-60 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.30 

62 

415 

Μ 0-08 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.80 

42 

416 

ΜΟ-10 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.00 

42 

417 

ΜΟ-12 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.20 

42 

418 

ΜΟ-15 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.50 

42 

419 

ΜΟ-18 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.80 

42 

420 

ΒΙΟ-Ρ10 

3Μ0ΒΙ0ΡΙ_υΧ 

60 

1.00 

47 

421 

ΒΙΟ-Ρ12 

3Μ0ΒΙ0ΡΙ_υΧ 

60 

1.30 

47 

422 

ΒΙΟ-Ρ15 

3ΜΟΒΙΟΡΙ_υΧ 

60 

1.60 

47 

423 

ΜΡ-4 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.00 

51 

424 

ΜΡ-6 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.30 

51 

425 

ΑΡ5-550 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.10 

62 

426 

ΑΡ5-650 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.30 

62 

427 

ΑΡ5-650Μϋ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.30 

62 

428 

ΡΑΝ-6505Ρ 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.30 

62 

429 

ΑΡ5-900 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

66.5 

430 

ΑΡ5-900Μϋ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

66.5 

431 

ΡΑΝ-9005Ρ 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

1.80 

66.5 

432 

ΡΑΝ-10005Ρ 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

40 

2.00 

66.5 

433 

ΑΡ5-1050 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

2.10 

66.5 

434 

ΑΡ5-1050Μϋ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

2.10 

66.5 

435 

ΑΜ-5ϋ-650υ 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΒΑΥΟΝ 

60 

1.30 

35 

436 

ΑΜ-5Ο-7501Ι 

ΚΟΥΠΡΑΜΜΩΝΙΟ ΒΑΥΟΝ 

60 

1.50 

35 

437 

ΑΜ-ΒΙΟ-500ννΕΤ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.10 

47 

438 

ΑΜ-ΒΙΟ-650 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.30 

47 

439 

ΑΜ-ΒΙΟ-650ννΕΤ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.30 

47 

440 

ΑΜ-ΒΙΟ-ΗΧ-65 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.30 

47 

441 

ΑΜ-ΒΙΟ-ΗΧ-650 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.30 

47 

442 

ΑΜ-ΒΙΟ-750 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.50 

47 

443 

ΑΜ-ΒΙΟ-750ννΕΤ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.50 

47 

444 

ΑΜ-ΒΙΟ-ΗΧ-75 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.50 

47 

445 

ΑΜ-ΒΙΟ-ΗΧ-750 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.50 

47 

446 

ΑΜ-ΒΙΟ-ΗΧ-90 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.80 

47 

447 

ΑΜ-ΒΙΟ-1000 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

2.00 

47 

448 

ΑΜ-ΒΙΟ-ΙΟΟΟνί/ΕΤ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

2.00 

47 

449 

ΑΜ-ΒΙΟ-ΗΧ-100 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

2.00 

47 

450 

ΑΜ-ΒΙΟ-ΗΧ-1000 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

2.00 

47 
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Α/Α 

Ονομασία Φίλτρου 

Μεμβράνη 

Ποσοστό ασθενών / 
συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμή (Ευρώ) 

451 

ΑΙ.ΤΑΙΒ 10 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.00 

42 

452 

ΑΙ.ΤΑΙΒ 12 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.20 

42 

453 

ΑΙ.ΤΑΙΒ 14 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.40 

42 

454 

ΑΙ.ΤΑΙΒ 16 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.60 

42 

455 

ΝΟυνΕϋ-Ε 10 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.00 

47 

456 

ΝΟυνΕϋ-Ε 12 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.20 

47 

457 

ΝΟυνΕϋ-Ε 14 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.40 

47 

458 

ΝΟυνΕϋ-Ε 16 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

60 

1.60 

47 

459 

ΚΡ-201-1.00 

ΕυΑΙ_ 

60 

1.00 

51 

460 

ΚΡ-201-Ι.Οϋ 

ΕυΑΙ_ 

60 

1.00 

51 

461 

ΚΡ-201-Ι.Ογπ 

ΕυΑΙ_ 

60 

1.00 

51 

462 

ΚΡ-201-1.30 

ΕυΑΙ_ 

60 

1.30 

51 

463 

ΚΡ-201-1.30 

ΕυΑΙ_ 

60 

1.30 

51 

464 

ΚΡ-201-1.3γπ 

ΕυΑΙ_ 

60 

1.30 

51 

465 

ΚΡ-201-1.60 

ΕυΑΙ_ 

60 

1.60 

51 

466 

ΚΡ-201-1.60 

ΕυΑΙ_ 

60 

1.60 

51 

467 

ΚΡ-201-1.6γπ 

ΕυΑΙ_ 

60 

1.60 

51 

468 

ΚΡ-201-1.80 

ΕυΑΙ_ 

60 

1.80 

51 

469 

ΚΡ-201-1.8γπ 

ΕυΑΙ_ 

60 

1.80 

51 

470 

ΒΙΟ-ΙΟΟΟ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.00 

62 

471 

ΤΒΙΑ-100 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

1.00 

62 

472 

ΒΙΟ-1200 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.20 

62 

473 

ΤΒΙΑ-120 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

1.20 

62 

474 

ΒΙΟ-1400 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.40 

62 

475 

ΤΒΙΑ-140 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

1.40 

62 

476 

ΒΙΟ-1600 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.60 

66.5 

477 

ΤΒΙΑ-160 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

1.60 

66.5 

478 

ΒΙΟ-1800 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

1.80 

66.5 

479 

ΤΒΙΑ-180 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

1.80 

66.5 

480 

ΒΙΟ-2000 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΗΡ 

40 

2.00 

66.5 

481 

ΤΒΙΑ-200 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ 

40 

2.00 

66.5 

482 

12 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

0.80 

35 

483 

15 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

0.90 

35 

484 

20 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

0.95 

35 

485 

23 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.10 

35 

486 

25 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.30 

35 

487 

28 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.50 

35 

488 

30 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.80 

35 

489 

32 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

2.00 

35 

490 

34 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

2.30 

35 

491 

36 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

2.60 

35 

492 

12Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.80 

42 

493 

15Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.90 

42 

494 

20Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

0.95 

42 

495 

23Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.10 

42 

496 

25Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.30 

42 

497 

28Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.50 

42 

498 

30Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.80 

42 

499 

32Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.00 

42 

500 

34Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.30 

42 

501 

36Η 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

2.60 

42 

502 

5ΥΝ + 100 

Βίοριυχ 

60 

1.00 

47 

503 

5ΥΝ + 120 

Βίοριυχ 

60 

1.20 

47 

504 

5ΥΝ + 140 

Βίοριυχ 

60 

1.40 

47 

505 

5ΥΝ + 160 

Βίοριυχ 

60 

1.60 

47 

506 

5ΥΝ + 180 

Βίοριυχ 

60 

1.80 

47 

507 

5ΥΝ+200 

Βίοριυχ 

60 

2.00 

47 

508 

ΒΙΟ-ΙΟΟ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.00 

51 

509 

ΒΙΟ-120 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.20 

51 

510 

ΒΙΟ-140 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.40 

51 
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Α/Α 

Ονομασία Φίλτρου 

Μεμβράνη 

Ποσοστό ασθενών / 
συνεδριών 

Επιφάνεια 

Τιμή (Ευρώ) 

511 

ΒΙΟ-160 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.60 

51 

512 

ΒΙΟ-180 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.80 

51 

513 

ΒΙΟ-200 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

2.00 

51 

514 

Β3-1.31Ι 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.30 

62 

515 

ΒΚ-1.6Ρ 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

40 

1.60 

66.5 

516 

Β3-1.61Ι 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.60 

66.5 

517 

Β3-1.81Ι 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

66.5 

518 

Β3-0.8Α 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

0.80 

51 

519 

Β3-1.0Α 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

1.00 

51 

520 

Β1-1.3Η 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

1.30 

51 

521 

Β3-1.3Α 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

1.30 

51 

522 

ΒΚ-1.3Ρ 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

1.30 

51 

523 

Β1-1.6Η 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

1.60 

51 

524 

Β3-1.6Α 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

1.60 

51 

525 

ΒΚ-1.6Ρ 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

1.60 

51 

526 

ΒΚ-1.611 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

1.60 

51 

527 

Β3-2.0Α 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

2.00 

51 

528 

ΒΚ-2.1Ρ 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

2.10 

51 

529 

ΒΚ-2.1Ρ 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

2.10 

51 

530 

ΒΚ-2.111 

Ρ.Μ.Μ.Α. 

60 

2.10 

51 

531 

ΟΙΑΟΑΡ-ΗΙ/Ρ5 8 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

0.80 

62 

532 

ΟΙΑΟΑΡ-ΗΙ/Ρ5 10 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.00 

62 

533 

0ΙΑ0ΑΡ-ΗΙ/Ρ5 12 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.20 

62 

534 

ΟΙΑΟΑΡ-ΗΙ/Ρ5 15 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.50 

66.5 

535 

ΟΙΑΟΑΡ-ΗΙ/Ρ5 18 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

1.80 

66.5 

536 

ϋΙΑΟΑΡ-ΗΙ/Ρ5 20 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

40 

2.00 

66.5 

537 

ϋΙΑΟΑΡ-ΟΕ-ΙΙΟΟ 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.08 

35 

538 

ΟΙΑΟΑΡ-ΟΕ-1400 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.35 

35 

539 

ΟΙΑΟΑΡ-ΟΕ-1600 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.64 

35 

540 

ΟΙΑΟΑΡ-ΟΕ-2000 

ΚΟΥΠΡΟΦΑΝΗ 

60 

1.95 

35 

541 

ΟΙΑΟΑΡ-ΗΕ-1200 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.15 

42 

542 

ΟΙΑΟΑΡ-ΗΕ-12000 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.15 

42 

543 

ΟΙΑΟΑΡ-ΗΕ-1400 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.36 

42 

544 

ΟΙΑΟΑΡ-ΗΕ-14000 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.36 

42 

545 

ΟΙΑΟΑΡ-ΗΕ-1700 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.72 

42 

546 

ΟΙΑΟΑΡ-ΗΕ-17000 

ΑΙΜΟΦΑΝΗ 

60 

1.72 

42 

547 

ΟΙΑΟΑΡ-5ΜΟ-1.0 3ϋ 

3Μ0 

60 

1.00 

47 

548 

ΟΙΑΟΑΡ-5ΜΟ-1.0 

3Μ0 

60 

1.04 

47 

549 

ΟΙΑΟΑΡ-5ΜΟ-1.2 5ϋ 

3Μ0 

60 

1.20 

47 

550 

ΟΙΑΟΑΡ-5ΜΟ-1.2 

3Μ0 

60 

1.24 

47 

551 

ΟΙΑΟΑΡ-5ΜΟ-1.5 3ϋ 

3Μ0 

60 

1.50 

47 

552 

ΟΙΑΟΑΡ-5ΜΟ-1.5 

3Μ0 

60 

1.54 

47 

553 

ΟΙΑΟΑΡ-5ΜΟ-1.8 3ϋ 

3Μ0 

60 

1.80 

47 

554 

ΟΙΑΟΑΡ-5ΜΟ-1.8 

3Μ0 

60 

1.84 

47 

555 

ΟΙΑΟΑΡ-ΕΟ/Ρ5 1.0 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.00 

51 

556 

ΟΙΑΟΑΡ-ΕΟ/Ρ5 1.2 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.20 

51 

557 

0ΙΑ0ΑΡ-Ε0/Ρ5 1.5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.50 

51 

558 

ΟΙΑΟΑΡ-ΕΟ/Ρ5 1.8 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

1.80 

51 

559 

ΟΙΑΟΑΡ-ΕΟ/Ρ5 2.0 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

60 

2.00 

51 


• Τα Φίλτρα με Α/Α από 1-20 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΑΒΙΤΙΑΕ, του οίκου ΝΙΚΚΙ30, προέλευσης ΙΑΠΩ- 
ΝΙΑΣ/ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 21-41 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΑΒΤϋΡΕ ΑΕ, του οίκου ΟΑΜΒΒΟ, προέλευσης 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ/ΣΟΥΗΔΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 42-90 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ϋΕΜΟ ΑΒΕΕ, του οίκου ΒΕΕΕΩΟ, προέλευσης 
ΙΤΑΛΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 91-151 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ϋΕΜΟ ΑΒΕΕ,του οίκου ΝΙΡΒΟ, προέλευσης ΙΑ¬ 
ΠΩΝΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 152-164 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ϋΙΑΡΗΑΒΜ ΑΕ, του οίκου ΑΙΕΜΕϋ, προέλευ¬ 
σης ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 165-187 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ϋΙΑΡΗΑΒΜ ΑΕ, του οίκου ΡΟΑ, προέλευσης 
ΙΤΑΛΙΑΣ 
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• Τα Φίλτρα με Α/Α από 188-205 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ϋΙΟΡΗΑΒΑΕ, του οίκου ΒΑΧΤΕΒ, προέλευσης 
ΗΠΑ/ΕΥΡΩΠΗΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 206-234 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ϋΟΟΤΟΡΗΑΒΜΑΟΕ, του οίκου ΙϋΕΜδΑ, προ¬ 
έλευσης ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 235-238 είναιτης προμηθεύτριας εταιρείας ϋΟΟΤΟΡΗΑΒΜΑΟΕ, του οίκου δΑΧΟΝΙΑΜΕϋ- 
ΙΟΑΙ_, προέλευσης ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 239-272 είναι της προμηθεύτριας - κατασκευάστριας εταιρείας ΕΒΟΟ ΑΕΒΕ, στο εργο¬ 
στάσιο ΙϋΕΜδΑ, ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 273-293 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΗΟδΡΑΕ ΗΕΕΕΑδ, του οίκου ΟΑΜΒΒΟ, προέ¬ 
λευσης ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ/ΣΟΥΗΔΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 294-327 είναι της προμηθεύτριας - κατασκευάστριας εταιρείας ΕΒΟΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΜΗ¬ 
ΘΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, στο εργοστάσιο ΙϋΕΜδΑ, ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 328-347 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΜΕϋΙΟΑΙ. ΡΒΟϋΙΙΟΤδ ίΤΟ, του οίκου ΟΑΜ¬ 
ΒΒΟ, προέλευσης ΣΟΥΗΔΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 348-379 είναιτης προμηθεύτριας εταιρείας ΜΕϋΙδΡΕδ 5.Α., του οίκου ΡΒΕδΕΝίυδ ΟπιόΗ, 
προέλευσης ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 380-394 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΝΕΡΗΒΟΤΕΟΗ ΑΕ, του οίκου ΗΑΙϋΥΕΕΝΑ 
ΜΕΩΙΟΑί, προέλευσης ΑΙΓΥΠΤΟΥ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 395-412 είναιτης προμηθεύτριας εταιρείας νΕΒΜΑ ϋΒΙΙΟδ ΑΒΕΕ, του οίκου ΤΕΒΕΙΜΟ - 
ΑδΑΗΙ, προέλευσης ΙΑΠΩΝΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 413-424 είναιτης προμηθεύτριας εταιρείας νΕΒΜΑ ϋΒυΟδ ΓΑΜΒΡΟΥΛΗΣ ΟΕ, του οίκου 
ΜΕΩΙΤΕΟΗ, προέλευσης ΓΑΛΛΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 425-450 είναιτης προμηθεύτριας εταιρείας Γ.ΚΡΕΞΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ, του οίκου ΑδΑΗΙ Μ Εϋ- 
ΙΟΑΙ_, προέλευσης ΙΑΠΩΝΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 451-458 είναιτης προμηθεύτριας εταιρείας ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ, του οίκου ΒΕ- 
ΝΑδΕΕΕΟΤ, προέλευσης ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 459-469 είναιτης προμηθεύτριας εταιρείας ΝΤΙΑΛ Α.Ε., του οίκου ΚΕΙΒΑΒΑΥ ΜΕΩΙΩΑΕ, προ¬ 
έλευσης ΙΑΠΩΝΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 470-513 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΝΤΙΑΛΜΕΝΤΙΚΑ Α.Ε.,του οίκου ΗΕΕΒΙΟ, προ¬ 
έλευσης ΕΛΒΕΤΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 514-530 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΑΕ, του οίκου ΤΟΒΑΥ, 
προέλευσης ΙΑΠΩΝΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 531-559 είναιτης προμηθεύτριας εταιρείας ΠΑΡΟΦΙΛ ΟΕ, του οίκου ΒΒΑΕΙΝ, προέλευσης 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 


ΠΙΝΑΚΑΣ Β' 


Ειδικά Φίλτρα, Ειδικών υεθόδων 

(Διπλά Φίλτρα, Φίλτρα για συνεχή Αιμοκάθαρση / Αιμοδιήθηση / Αιμοδιαδιήθηση / Σετ αυτών κ.λπ.). 


Α/Α 

Ονομασία Φίλτρου 

Μεμβράνη (ες) 

Τιμή (Ευρώ) 

560 

ϋΙΑΡΙΙ-ΤΕΒ ϋ-20ΝΗ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

171.68 

561 

ϋΙΑΡΙΕΤΕΒ ϋ-20ΝΒ (ΣΕΤ) 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

224.51 

562 

ϋΙΑΡΙΙ-ΤΕΗ ϋ-30ΝΒ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

171.68 

563 

ϋΙΑΡΙΙ-ΤΕΗ ϋ-30ΝΒ (ΣΕΤ) 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

224.51 

564 

ΒΕΝΑΡίΟ ΗΡ 1200 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

171.68 

565 

ΒΕΝΑΡΕΟ ΗΡ 1200 (ΣΕΤ) 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

224.51 

566 

ΒΕΝΑΡΕΟ ΗΡ 2000 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

171.68 

567 

ΒΕΝΑΡΕΟ ΗΡ 2000 (ΣΕΤ) 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

224.51 

568 

ΒΕΝΑΡΕΟ ΗΡ 400 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

171.68 

569 

ΒΕΝΑΡΕΟ ΗΡ 400 (ΣΕΤ) 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

224.51 

570 

ΒΕΝΑΡΕΟ ΗΡ700 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

171.68 

571 

ΒΕΝΑΡΕΟ ΗΡ700 (ΣΕΤ) 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

224.51 

572 

ΒΕΝΑΡΕΟ ΗΡ ΜΙΝΙΡΙΕΤΕΒ ΡΙ,υδ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

171.68 

573 

ΗΕΝΑΡίΟ ΗΡ ΜΙΝΙΡΙΕΤΕΒ ΡΕΙΙδ (ΣΕΤ) 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

224.51 

574 

ΜΙΝΙΡΕΟνν 10 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

277.20 

575 

ΜυΕΤΙΡΕΟνν 100 ΚΙΤΑο 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

176.08 

576 

ΜυΕΤΙΡΕΟνν 100 ΚΙΤ Β22 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

176.08 

577 

ΜυΕΤΙΡΕΟνν 100 ΚΙΤ Β32 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

176.08 

578 

ΜυΕΤΙΡΕΟνν 60 ΚΙΤΑο 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

176.08 

579 

ΜυΕΤΙΡΕΟνν 60 ΚΙΤΒ22 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

176.08 

580 

ΜυΕΤΙΡΕΟνν 60 ΚΙΤ Β32 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

176.08 

581 

ΜυΕΤΙΡΕΟνν 60 δ ΚΙΤ 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

176.08 
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Α/Α 

Ονομασία Φίλτρου 

Μεμβράνη (ες) 

Τιμή (Ευρώ) 

582 

ΡΒΙ5ΜΑΗΡ 1000 5ΕΤ 

ΠΟΛΥΑΡΥΛΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

277.20 

583 

ΡΒΙ5ΜΑΜ10 5ΕΤ 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

277.20 

584 

ΡΒΙ5ΜΑ Μ100 3ΕΤ 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

205.43 

585 

ΡΒΙ5ΜΑ Μ60 5ΕΤ 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

205.43 

586 

ΒΕ-640-ΚΙΤ (0568802) 

- 

303.74 

587 

ΒΕ-640-ΚΙΤ (0568803) 

- 

303.74 

588 

ΒΕ-640-ΚΙΤ (0568820) 

- 

303.74 

589 

ΒΕ-680-ΟΑνΗ ΚΙΤ/ϋΒ (0568610) 

- 

155.84 

590 

ΒΕ-680-ΟΑνΗ ΚΙΤ/ϋΒ (0568611) 

- 

155.84 

591 

ΒΕ-680-ΟΑνΗ ΚΙΤ/ϋΒ (0568612) 

- 

155.84 

592 

ΒΕ-680-ΡΟΕΥΟΑνΗ ΚΙΤ (0568710) 

- 

182.24 

593 

ΒΕ-680-ΡΟΕΥΟΑνΗ ΚΙΤ (0568711) 

- 

182.24 

594 

ΒΕ-680-ΡΟΕΥΟΑνΗ ΚΙΤ (0568712) 

- 

182.24 

595 

ΒΕ-690-ΚΙΤ (ΙΒ0567600) 

- 

279.97 

596 

ΒΕ-690-ΚΙΤ (ΙΒ0567610) 

- 

279.97 

597 

50-30 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ + 8Μ0 

132.06 

598 

50-8 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ + 8Μ0 

131.77 

599 

50-8 ΡΕυδ 

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ + 8Μ0 

131.77 

600 

ΜΙΝΙΡΕΟνν 10 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

277.20 

601 

ΜΙΜ-ΤΙΡΕΟνν 100 ΚΙΤΑο 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

176.08 

602 

ΜυΕΤΙΡΕΟνν 100 ΚΙΤ Β22 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

176.08 

603 

ΜΕΙΕΤΙΡΕΟΙ/ν 100 ΚΙΤ Β32 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

176.08 

604 

ΜυΕΤΙΡΕΟνν 60 ΚΙΤΑο 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

176.08 

605 

ΜυΕΤΙΡΕΟνν 60 ΚΙΤ Β22 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

176.08 

606 

ΜυΕΤΙΡΕΟνν 60 ΚΙΤΒ32 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

176.08 

607 

ΜυΕΤΙΡΕΟνν 60 5 ΚΙΤ 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

176.08 

608 

ΡΒΙ5ΜΑΗΡ 1000 5ΕΤ 

ΠΟΛΥΑΡΥΛΕΘΕΡΣΟΥΛΦΟΝΗ 

277.20 

609 

ΡΒΙ5ΜΑΜ10 5ΕΤ 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

277.20 

610 

ΡΒΙ5ΜΑ Μ100 5ΕΤ 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

205.43 

611 

ΡΒΙ5ΜΑ Μ60 5ΕΤ 

ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΟΝΙΤΡΙΛΗ 

205.43 

612 

ΑϋδΟΒΒΑ-1500 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ 

176.08 

613 

ΑϋδΟΒΒΑ-3000 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ 

176.08 

614 

Αν 605 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 

176.08 

615 

υΕΤΒΑ ΡΕυΧ-Αν-10005 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΘΡ 

170 

616 

υΕΤΒΑ ΡΕυΧ-Αν-4005 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΘΡ 

170 

617 

υΕΤΒΑ ΡΕυΧ-Αν-6005 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ϋΡ 

170 

618 

ΣΕΤ ΟννΗ 400 

- 

234 

619 

ΣΕΤ ΟννΗ 400 ΟΑΤΗΕΤΕΒ 

- 

252 

620 

ΣΕΤ ΟννΗ 600 

- 

234 

621 

ΣΕΤ ΟννΗ 600 ΟΑΤΗΕΤΕΒ 

- 

252 

622 

ΣΕΤ ΟννΗϋ 600 

- 

234 

623 

ΣΕΤ ΟννΗϋΡ 1000 

- 

279 

624 

ΣΕΤ ΟννΗϋΡ 600 

- 

279 

625 

ΣΕΤ Ην-ΟννΗ 1000 (Ηϊθ|Η νοίυιτίθ ννΗ) 

- 

279 

626 

ϋΙΑΟΑΡ ΑΟυΤΕ-Ε 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

207 

627 

ϋΙΑΟΑΡ ΑΟυΤΕ-Μ 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

207 

628 

ϋΙΑΟΑΡ ΑθυΤΕ-5 

ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ 

207 


• Τα Φίλτρα με Α/Α από 560-573 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΑΒΙΤΙΑΕ, του οίκου ΜΙΝΝΤΕΘΗ, προέλευσης 
ΗΠΑ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 574-585 είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ΑΒΤΕΙΡΕ ΑΕ, του οίκου ΟΑΜΒΒΟ, προέλευσης 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ/ΣΟΥΗΔΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 586-599 είναιτης προμηθεύτριας εταιρείας ϋΕΜΟ ΑΒΕΕ, του οίκου ΒΕΕΕΟΟ, προέλευσης 
ΙΤΑΛΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 600-611 είναιτης προμηθεύτριας εταιρείας Η05ΡΑΕ ΗΕΕΕΑ5, του οίκου ΟΑΜΒΒΟ, προέ¬ 
λευσης ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ/ΣΟΥΗΔΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 612-614 είναιτης προμηθεύτριας εταιρείας ΜΕϋΙΟΑΕ ΡΒΟϋυΟΤδ ΕΤϋ, του οίκου ΟΑΜ¬ 
ΒΒΟ, προέλευσης ΣΟΥΗΔΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 615-625 είναιτης προμηθεύτριας εταιρείας ΜΕΟΙ5ΡΕ5 5.Α., του οίκου ΡΒΕδΕΝίυδ ΟπιόΗ, 
προέλευσης ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

• Τα Φίλτρα με Α/Α από 626-628 είναιτης προμηθεύτριας εταιρείας ΠΑΡΟΦΙΛΟΕ,του οίκου ΒΒΑΕΙΝ, προέλευσης 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




